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socken.  Vid  tillfället  hade  det  varit  disigt  väder  med  ringa 
blåst.  Därvid  hade  han  från  trakten  söder  om  Rybacken  hört  ett 
mycket  kraftigt  och  egendomligt  brummande  ljud.  Ljudet  hade  ej 
liknat  något  motorbuller  och  kunde  han  ej  uppgiva  något  jämför- 
bart. Rågot  i rymden  befintligt  föremål  hade  han  dock  ej  obser- 
verat * 

Enär  sikten  varit  skymd  av  en  skogsbacke  åt  det  håll , vari- 
från ljudet  kommit , hade  han  i sällskap  med  Larsson  sprungit 
fram  till  infartsvägen  till  skjut  banan,  där  de  sedan  stannat* 

Här  hade  Andersson  efter  marken  i samma  riktning,  varifrån  lju- 
det kommit,  observerat  en  mycket  kraftig  ljusbåge,  varjämte  han 
sett  rök  stiga  upp  från  samma  plats.  Efter  en  kortare  stund  ha- 
de ljusbågen  avlägsnat  sig  i sydostlig  riktning  s ant  efter  rå  gra 
ögonblick  varit  försvunnen. 

Beträffande  den  efter  marken  sedda  ljusbågen  sade  sig  An- 
dersson tro,  att  denna  uppstått  av  den  på  marken  liggande  kraft - 
ledningstråden,  men  kunde  han  ej  lämna  någon  förklaring  till  det 
kraftiga  bullret  och  den  uppkomna  skadan  å kraftledningen. 

Andra  uppgifter  av  värde  kunde  Andersson  icke  meddela. 

Arboga  i Arboga  distrikts  landsfiskalskontor  som  ovan. 


